اختبار شهر أبريل في العلوم لاصف الخامس 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المُعطاة : 


(0) ثلاث (ج) خمس (د) ست 
۲- يبلغ طول الأوعية الدموية .......... کیلومتر . 
() ۹۶ (ب) وه (ج) يلف (د) 5ه ألف 
يبدأ ... .... بتجمع الشعیرات الدموية لیعود بالدم منها الى القلب . 
(۲) الورید "7 (ب).الشریان (ج) البلازما (د) ۶ ب معاً 
4 الی فروع أصغر.فأصغر تنتهي بالشعیرات الدموية . 
(۲) الوريد (ب) الشریان (ج) البلازما (د) م ۰ب معا 
آصغر الأوعية مور ولها جدر رقيقة . 
(۲) الورید (ب) الشریان (ج) القلب (د) الشعيرام, الدموية 


(ب) أربع (ج) خمس (3) شت 


الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الرئتين والخلايا . 
(۲) خلايا يو الحمراء (ب) خلايا الدم البيضاء (ج) البلازما».(د) الصفائح الدموية 
تحمي الجسم من الأمراض . 
(0) خلايا الدم الحمراء (ب) خلايا البو لبیضاء (ج) البلازما (د) الصفانح الدموية 
في تكوين الجلطة الدموية في مكان الجرح . 
(۲) خلايا الدم الحمراء (ب) خلايا الدم البيضاء (ج) البلازما (د) الصفائح الدموية 
4 
۰- السائل الذي تسبح فيه خلايا الدم هو 
(۶) البول (ب) العرق (ج) البلازما (د) الصفانح الدموية 
4 


۱- يقوم ............... بنقل الغذاء الممتص من الأمعاء الى خلايا الجسم . 
(۲) خلایا لام الحمراء (ب) خلایا الدم البیضاء (ج) لباژزما (د) الصفائح الدموية 


۲- یزداد عدد ضربات القلب أثناء 
(۲) الراحة (ب) النوم رج الجري (د) الجلوس 
عندما يقل عدد خلايا الدم الحمراء . 
(۲) تصلب الشرايين. (ب) فقررلدم (ج) ضغط الدم المرتفع (د) ضغط الدم المنخفض 
مزض تزداد فيه قوة دفع الدم عبر الشرایین عن الوضع الطبيعي . 
(0) تصلب الشرایین" (ب) فقر الدم (ج) ضغط الدم المرتفع (د) ضغط الدم المنخفض 
5 من المواد الاخرااجية ل 
(۱) الفضلات النيتروجينية (ب) الاملاج» (ج) ثاني أكسيد الكربون (د) جميع ما سبق 
مجموعة الأعضاء التي تخلص الجسم من المواد الناتجة عن هدم الغذاء . 
(۲) الجهاز البولي (ب) الجهاز الهضمي (ج) الجهاز رالاخراجي (د) الجهاز التنفسي 
۷- تنتج الفضلات النيتروجينية من تکسیر کم ”< 
(۲) النشویات (ب) الدهون (ج) السكريات (د) البروتینات 
۸- تحتوي کل كلية على حوالي ........... أنبوبة دقيقة لترشیح المواد الاخراجي 
(۱) مانه (ب) آلف (ج) ملیون (د) ملیار 
6 یختزن البول في حتی يتم طرده خارج الجسم . 
(۲) الحالب (ب) 0 (ج) الكلية (د) المعدة 
٠‏ يتم نقل الدم وما به من فضلات من خلایا الجسم الى الكلية لتنقیته عبر 
(۶) الحالب (ب) و (ج) وريد (د) القلب 


( انتهت الأسئلة ) 


مراجعمة شهرابريل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الثالية : 


© ینکون فلب الانسان من > ۶ 


© اربع جرت | © ثلاث جرت 


© الأوعية الدمویة التي تحمل الدم من القلب الى م 2 8 ١‏ 


© الشرايين © الأوردة © الشعبرات الدموية 


© أكثر الأوعية الدموية دفة ورفة هي ۹ 


© اشراین 6 الأوردة ی ات الدموية 


مراجعمة شهرابريل 


# نخر الإجاية الصحيحة من بين البدائل الثالية : 


© مكونات الدم التي نحمل الأكسجين هي r FE‏ 


© الصفائح الدموية | © البلازما | @ خلايا الدم الحمراء | © خلايا الدم البیضاء 


© من مكونات الدم المسنولة عن تجلط الدم عند الاصابة بالجروح 


© الصفائح الدموية 8 البلازما | 69 خلایا الدم الحمراء © خلايا الدم البیضاء 


© الجرء السائل من الدم والذی تسبح فيه خلايا الدم يسمى 5 7 


© سید © الین © اد © اتان اسرب 


# تخیر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 
© يقوم الجهار الدوری بنقل > ۳۶ 


0 الغذاء المهضوم © الأكسجين وثانی أكسيد الکربون 


© الواد الإخراجية © كل ما سبق 


0 عند الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح يؤدى إلى 
الإصابة ب حك قل تحت 


© تسب شين آق نند اسم نت © 


مراجص4 سهرابريل 
# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 


© مور المعدنية التي تمنع الإصابة بفقر الدم ب 4 


© عدد نبصات القلب حوالی |2 5 اذقة ف الدقيقة الواحدة أثناء الراحة . 


00 ......... عضو عضلي أجوف يضخ الدم داخل الأوعية الدموية . 


مراجعمة شهرابريل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الثالية : 
© المرض الذى تكون فيه القوة التي تدفع الدم عبر الشرايين أشد مما هي عليه في الوضع 
الطبیعی هو aS‏ ی 


© تصلب الشرایین © ضفط الدم الرتفع | © ضغط الدم المنخفض 6 الأنيميا 


© تهاجم خلايا الدم - اليك اوبات 


© البيضاء © الحمراء © الصفراء © الخضراء 


© القلب عضو عضلی بعادل حجم ات 


© شب و شم 6 قبشتابيد ]6 ان 


مراجعة نهر آبریل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الثالية : 


.۰... يجافظ على درجة حرارة الجسم . 


© اسم 9 اشا ]وا 


© الدم المؤكسج يحمل غاز 74 


0 ثانى أكسيد الکربون ‏ © الأکسجین ‏ © النیتروجین © الهیدروجین 


© الدم الغبر مؤكسج یحمل غاز E.‏ 


0 ثانى أكسيد الكربون © الأكسجين | © النیتروجین | © الهيدروجين 


مراجعهة هر ابرسل 
# تخر الاجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 


00 حجرة رف القلب نسقیل ۷ 2 من الأوردة ۳ ا SS‏ 


© ین ین | انیم 


© تستقبل حجرة ......... بقلب الإنسان الدم المؤكسج SAREE‏ 


© الأذينالأيمن | © الأذين الأيسر © البطين الأيمن ص البطان الأيسر 
مت کے ا 7 


مراجعهة هر ابرسل 
# تخر الاجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 


۳۱ ا#وعید 2 ار رو 0۳ 


© یجری الدم داخل شبكة من الأنابيب هي 0 7 ۵4 
© الوعاء الدموی الذی يحمل الدم بعيداً عن القلب إلى جمیع أجزاء الجسم هو 2 


0 الشریان الأورطى | © الشريان الرئوی | © الأوردة الرئوية © الورید الأجوف 


مراجعة شهرابريل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 


© المسار الذى يسلكه الدم داخل الجسم م 


6 الأوعية الدموية | © الدورة الدموية © السعيرات الدموية | 9© الجلطة الدموية 


© حالة مرضية يقل فيها عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدم أو تقل بها كمية 
الهيموجلويين کے 


© تصبب الشرايين © ضغط الدم المرتفع 


© فقرالدم © ضغط الدم المنخفض 


مراجعمة شهرابريل 


: الصحبحة من بين | ببدائل)لنالية‎ TNE 


© فقر الده © ضغط الدم الميخفص 


مراجعة نهر آبریل 


> نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الثالية : 


© جانبا القلب الأيمن وان عن بعصهما جرج وم << 


© عدد ضربات القلب ......... أثناء الجری . 


© الصمام یمنع ارتجاغ الدم داخل € "تسج 


© اعية 9 ابد 6 ارت 


مراجعة شهرابريل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 


© یحکم انجاه حرکه الدم في القلب في انجاه واحد وجود 6 


© صمام يمنع الدم من الارنداد للخلف | © وريد آجوف علوی 


© أوردة رئوية © شریان رنوی 


9 ينم استخلاص البولينا من الدم عن طريق ل اده 


© ارقي 


© يتم اخراج ثانی أكسيد الکربون وبخار الماء عن طریق م۵ 


© الرتتین 


مراجعة سهرابريل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 


© عصو بنقی ۳ من ڪي 2 والبولييا وحمص بات 7 ٠>‏ 


® العضوان الأساسيان في الجهاز البولی هما 2 AT‏ 


© العالباز © الكليتان ‏ © العينان @ الشريان 
© العضوالذى يقوم بتخزين البول لحبن خروجه من الجسم حي د 


0یا اب اوس وش 


مراجعمة شهرابريل 


# نخر الإجاية الصحيحة من بين البدائل الثالية : 


© البولینا وحمص البوليك پنسجان من نکسیر م۳ 


© الکربوهیدرات | © النشویات >< © البروتينات © الدهون 


......... ضررا بالمثانة البولية . 


© انر ف لکرس 


مراجعمة شهرابريل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الثالية : 


©» © مه ۵ 


© نحتوى كل كلية على أنابيب دقيقة لترسيح وتنقية الدم وعددها ن 


© يقوم بنقل البول من الكلية إلى المثانة AL‏ 
© شین ]9 اناب 9 الین 
© وعاء يحمل الدم إلى الكليتين لتنقيته هو r‏ 


© الشريان الكلوي © الشريان الرنوي | © الوريد الكلوي _ © الأوردة الرئوية 


مراجعمة نهر آبریل 


># تخیر الاحابة الصحیحة من بين البدائل الثالية : 
© یخرج العرق عن طریق گت 


© العضوالمسئول عن تنقية الدم من المواد النيتروجينية هو NT‏ 


هم ر ي م ت 


مراجعة نهر آبریل 


# تخیر الاجابة الصحيحة من يبن البدائل التالية : 


© كل مما يلى من الوا ارا عد حبرم 


...]وت ...]سجن © تت کسید اکربن 


E‏ ۳۷۳ سوبس کر 
0ییا ]6 نداس 07 ایا آھ تب اشرای: 


© تخرج الكلية الفضلات ذانبة في صورة عسي رمد 


مراجعمة نهر آبریل 


# تخبر الاجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 
© أنبوبة رفيعة تنصل بالكلية ويمر فيها البول هي جه - 
© الجهازالمسنول عن تخلص الجسم من نواتح هدم الغذاء هو الجهاز NAT‏ 


© تقوم الرتنان يفيه حم نه | وت 


مراجعة سهرابريل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 


© يدخل الدم المحتوى على المواد الاخراجية إلى الكلية عن طريق لم جل 


0 الشريان الكلوي © الوريد الكلوي 


© الوريد الأجوف العلوي © الوريد الرئوى 


لمعه هم اهم هرت یمرص ل ود 


aS 00‏ العدد أ في يج 


مراجعة نهر آبریل 


#۴ تخر الاجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 
© بوجد الجهاز ......... في التجویف البطني ناحية الظهر . 


بت حت 27" 
00 د ن E‏ قلغ | هد 


| 2 ماجمةثشهرابريل | 


>« تخر الاحابة الصحيحة من بين البدائل الثالية : 
امح دح .......... جهة الظهر . 


© عضو یشبه الکیس ویخدرن البول 6 .۱ 


© من مكونات الجهاز البولي .......... وتقوم بترشيح المواد الإخراجية وطردها في صورة بول . 


© الحالب © الوريد الكلوي 


مراجعة سهرابريل 


# نخر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 


© العضو الذي لا يوجد في الجهاز البولي ا 


© الكليتان © الأذينان © الشنة © الحالبان 


لج a i‏ ا ا ا ۳۳۳ 
۱ 


و 2 
wwuw.Cryp2Day.com‏ 1 
مراجعة ابریل موقع مذکرات جاهزة للطباعة ۱ 


تخیر الاجابة الصحيحة مما بين القوسین: 
أب تخر ..................... العضو الأساسي في الجهاز البولي. 
( الکلیتین - الحالبین - المثانة البولية ) 
۲- تسمى الأوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب إلى الجسم e‏ 
( الشرايين - الأوردة - الشعيرات الدموية ) 

۳- الأوعية الدموية رقيقة الجدار هي و 

( الشرایین - الأوردة - الشعبرات الدمودة ) 
-٤‏ يتم اخراج ثاني أكسيذ الکربون عن طربق و رد 

( الكليتين - الرئتین - القلب ) 


( ثلاث - أربع - ثمانی ) 
7- یستقبل الأذين ...................... الدم من جمیع آجزاء,الجسم ما عدا الرئتین. 
( الأيمن - الایسر ) 
۷- خلایا الدم ...................... تحمي الجسم من الأمراض وتلتههها: 
( الحمراء = البیضاء ) 

۸- ................: هو عضو عضلي یضخ الدم إلى جمیع أجزاء الجسم. 

( الكلية - القلب - الرئة - المثانة ) 
..................... هي أنبوبة رفيعة تتصل بالكلية ویمر فیها البول. 

( الأذين - الحالب - الشریان - القلب ) 

٠‏ - يتم التخلص من البولینا وحمض البوليك عن طريق ی 

( الرئتین - الکلیتین - الکبد - القلب ) 
۱- .................. هو الجزء السائل من الدم وتسبح فيه مکونات الدم. 

( كرات الدم الحمراء - كرات الدم البیضاء - البلازما ) 


الب سي د اسع سي سي ساس حي و و و توي ا تو بتو تي اتيت ا ات تس بت ل ا ل ا ا ا ف ا تا ا 


اعداد/ مصطفی الكيلاني ۰۱۰۹۰۸۲۵۱۲۹ ( موقع مذکرات جاهزة للطباعة ) ۱ مقرر العلوم للصف الخامس الابتداني - شهر ابريل 


i SEE SEE EEE iE r O i و‎ | 


۲- تناول الأطعمة التي تحتوي على ...................... تحمي الجسم من مرض فقر الدم. 
( الحديد - الكالسيوم - الدهون ) 
3 تخرج الكلية الفضلات النيتروجينية الذائية ٤‏ الماء على هيئة 112 


( دم - بول - بلازما - صفائح دموية ) 
-٤‏ الدم المؤكسج يحمل غاز e‏ 
( ثاني أكسيد الكربون - الأكسجين - النيتروجين ) 
۵ - الدم الغير مؤكسج يحمل غاز 220001 
( اني کسید الکربون - الا کسجین - النیتروجین ) 
- الحجرتان السفلیتان داخل القلب. 
( الأذينين - البطینین ) 


۷- ...................... حجرق في القلب تستقبل الدم القادم من الأوردة الرئوية الأريعة. 
( الأذين - البطين ) 
/1- ................, عضو عضلي أجوف مسشئول عن دفع الدم إلى أجزاء الجسم. 
( الكلية - القلب - الرئة - الكبد ) 
۹- العضو الذي یقوم بتخزین البول هو 9 
( الحالب = الكلية - المثانة البولية ) 
3 ................ مکون الدم الذي له دور في تكوين الجلطة الدموية: 
( البلازما - الصفائح الدموية - خلايا الدم البيضاء ) 
-١‏ يتخلص الجسم من الأملاح الزائدة وبعض المواد الإخراجية الأخرى عن طريق aE‏ 
( العرق - الدم - البراز ) 
۲- ينتقل البول من الكلية إلى المثانة البولية عن طريق e‏ 


( المعدة - الحالب - الكيد ) 
۳- تهاجم خلایا الدم ................. المیکروبات التي تسبب الأمراض للانسان 
( الك البيضاك ) 
۶ - تعرف الدورة الدموية بين القلب والرئتين بالدورة الدموية 


( الصغری - الکبری - الجهازية ) 
wuww.Cryp2Day.com‏ 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


لبس سي اس حنم سمح حت موا عي سو وت جح توي سک توي جو سي عستي سي اه تس تم ل ع ل ا ا کت ف ا ا ا 


اعداد/ مصطفی الكيلاني ۰۱۰۹۰۸۲۵۱۲۹ ( موقع مذکرات جاهزة للطباعة ) ۲ مقرر العلوم للصف الخامس الابتداني - شهر ابريل 


| و Ea‏ ی ی ی ی EEE EEE‏ | 


لومم > 
۵- تستقبل حجرة ................... بقلب الإنسان الدم المؤكسج القادم من الرئتين. E ns‏ | 
( الأذين الأيمن - الأذين الأيس - البطین الأيمن ) 
1 - جهاز ينقي الدم من الأملاح الزائدة والبولينا وحمض البولينا. 
( الجهاز التنفسي - الجهاز الدوري - الجهاز البولي ) 
...................... من مكونات الدم التي تحمل الأكسجين. 
( كرات الدم الحمراء - كرات الدم البيضاء - الصفائح الدموية ) 
۸- الأوعية الدموية التي تخرج من القلب. 
( الأوردة - الشرايين ) 
۹- مجموعة من الأعضاء,تخلص الجسم من فضلات هدم المواد الغذائية. 
( الجهاز الدوري - الجهاز الاخراجي ) 
۰- دیدان قد تسبب تدمير الشعیرات الدمودة بالمثانة البولیة. 
( الإنلكستوما - البلهارسیا - الشريطية ) 
۱- المرض الذي تکون فيه القوة التي تدفع؛الدم عبر الشرایین آشد مما هي عليه في الوضع الطبيي. 
( تصلب الشرایین = ضغط الدم المرتفع - ضغط الدم المنخفض ) 
۲- الدورة الدموية بين القلب وجميع أجزاء الجسم عدا الرئتین تعرف بالدورة الدموية ا 
(الصغری - الرئوية - الجهازية ) 
۳- يتكون الجهاز الدوري من القلب و الأوعية الدموية و 0# 
( الحالبين - الكليتين - الدم - المثانة البولية ) 
-٤‏ سائل يتكون من الماء وتسبح فيه خلايا الدم. 
( خلايا الدم الحمراء - الصفائح الدموية - البلازما ) 


۵- يتم إخراج الأملاح الزائدة والماء على صورة عرق عن طریق ۳ 

( الكليتين - الجلد - الرئتين ) 
1- يتم إخراج ثاني آکسید الکربون وبخار الماء عن طريق ۳۳ 

( الرئتین - الکلیتین - الجلد ) 
۷- يجري الدم داخل شبكة من الأنابيب هي ی 


( الكليتين - القلب - الحالبين - الأوعية الدموية ) 


الس ص ع سم اس مس ساس م و اخ ا تيت يخي تي سي ات ني لال ع تت تا ع ل ا ا ات ف ا ا ا 


اعداد/ مصطفی الكيلاني ۰۱۰۹۰۸۲۱۲۹ ( موقع مذکرات جاهزة للطباعة ) ۳ مقرر العلوم للصف الخامس الابتدائي - شهر ابريل 


لج يي ا i‏ ا ا | 


سم ههه ا 
۳۸ ................... يقوم بنقل البول من الكلية إلى المثانة. وتوسكرات جعي لات 09 | 
( الشریان - الحالب - الورید - الأذين ) 
۹- سائل یخرج من الجلد عن طريق الغدد العرقية ويتكون من ماء وآملاح. 
( الدم - العرق - البول ) 
-٠‏ تُخرج الكلية الفضلات ذائبة في الماء على هيئة TT‏ 
( دم - عرق - بول ) 
-١‏ يُخرج الجلد الفضلات ذائبة في الماء في صورة EES‏ 
( دم - عرق - بول ) 
۲ یتکون الجهاز البولی من الکلیتین و :..................... والمثانة البولية. 
( القلب - البلازما - الحالبین - الرئتین ) 
۳- عدد دقات القلب حوالي .......,....... دقة في الدقیقة. 
٩۲ -۷۲ ۲۷ (‏ ) 
6 - الوعاء الدموي الذي يحمل الدم بعيدَآ'عَنَ القلب إلى جميع أجزاء الجسم 50 
( الشریان الأورطي - الشریان الرئوي - الوريد الأجوف ) 
۵ - الفضلات النیتروجينية تنتج من تكسير 8 
( الكربوهايدرات - البروتینات - الدهون - جمیع ما سبق ) 
1- العضو الذي یقوم بتخزین البول لحين خروجه من الجسم. 
( الكلية - الحالب - المثانة ‏ القلب ) 
۷- المسار الذي يسلكه الدم دخل الجسم. 
( الأوعية الدموية - الدورية الدموية ) 
۸- حالة مرضية يقل فیها عدد خلایا الدم الحمراء السليمة في الدم أو تقل بها كمية الهیموجلویین. 
( تصلب الشرایین - ضغط الدم المرتفع - فقر الدم - ضغط الدم المنخفض ) 
48- مرض تتراکم فيه المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرایین. 
( تصلب الشرایین - ضغط الدم المرتفع - فقر الدم - ضغط الدم المنخفض ) 
٠‏ - یخرج الدم النقي من الكليتين لیعود إلى الدورة الدموية والقلب عن طریق. 


( شریان - وريد ) 


ال ص ع عستي مس ساس جب و ا و تيت حت خا تو لت اتيت و ا ا ل ا ع ا ا شي ا ا ا 


اعداد/ مصطفى الكيلاني ۰۱۰۹۰۸۲۵۱۲۹ ( موقع مذكرات جاهزة للطباعة ) ٤‏ مقرر العلوم للصف الخامس الابتداني - شهر ابريل 


| و و ی EEE Ei EE‏ ص ۳۳۳۳ 


1 
i www.Cryp2Day.com‏ 
مراجعة ابریل موقع مذکرات جاهزة للطباعة ۱ 


تخیر الاجابة الصحيحة مما بين القوسین: 
أب تخر ..................... العضو الأساسي في الجهاز البولي. 
( الکلیتین - الحالبین - المثانة البولية ) 
۲- تسمی الأوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب إلى الجسم ۳ 
( الشرايين - الأوردة - الشعيرات الدموية ) 

۳- الأوعية الدموية رقيقة الجدار هي و 

( الشرایین - الأوردة - الشعبرات الدمودة ) 
-٤‏ يتم اخراج ثاني أكسيذ الکربون عن طربق و رد 

( الکلیتین - الرئتین - القلب ) 


( ثلاث - آریع - ثماني ) 
7- یستقبل الأذين ...................... الدم من جمیع آجزاء,الجسم ما عدا الرئتین. 
( الأيمن - الأپسر ) 
۷- خلايا الدم ...................... تحمي الجسم من الأمراض وتلتههها: 
( الحمراء - البيضاء ) 

۸- ...................... هو عضو عضلي يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. 

( الكلية - القلب - الرئة - المثانة ) 
..................... هي أنبوبة رفيعة تتصل بالكلية ویمر فیها البول. 

( الأذين - الحالب - الشریان - القلب ) 

٠‏ - يتم التخلص من البولینا وحمض البوليك عن طريق ی 

( الرئتین - الکلیتین - الکبد - القلب ) 
۱- .................. هو الجزء السائل من الدم وتسبح فيه مکونات الدم. 

( كرات الدم الحمراء - كرات الدم البیضاء - البلازما ) 


الس سي و ع مس سي ساس حي و ل و توي ا توي بوي تي اتيت تس ات تس بت ل ع ل ا ا ات ف ا تا ۳ وی ی 3 


اعداد/ مصطفی الكيلاني ۰۱۰۹۰۸۲۵۱۲۹ ( موقع مذکرات جاهزة للطباعة ) ۱ مقرر العلوم للصف الخامس الابتداني - شهر ابريل 


i SEE SEE EEE iE r O i و‎ | 


۲- تناول الأطعمة التي تحتوي على ...................... تحمي الجسم من مرض فقر الدم. 
( الحديد - الكالسيوم - الدهون ) 
3 تخرج الكلية الفضلات النيتروجينية الذائية ٤‏ الماء على هيئة اق فو ااا ا و ا 


( دم - بول - بلازما - صفائح دموية ) 
-٤‏ الدم المؤكسج يحمل غاز e‏ 
( ثاني أكسيد الكربون - الأكسجين - النيتروجين ) 
۵ - الدم الغير مؤكسج يحمل غاز 220001 
( اني أكسيد الکربون - الأكسجين - النیتروجین ) 
- الحجرتان السفلیتان داخل القلب. 
( الأذينين - البطینین ) 


۷- ...................... حجرة في القلب تستتقبل الدم القادم من الأوردة الرئوية الأربعة. 
( الأذين - البطين ) 
/1- ..............., عضو عضلي آجوف مستتئؤل عن دفع الدم إلى أجزاء الجسم. 
( الكلية - القلب - الرئة - الكبد ) 
۹- العضو الذي یقوم بتخزین البول هو 9 
( الحالب ‏ الكلية - المثانة البولية ) 
3 ................ مكون الدم الذي له دور في تکوین الجلطة الدموية: 
( البلازما -"الضفائح الدمودة - خلایا الدم البيضاء ) 
-١‏ يتخلص الجسم من الأملاح الزائدة وبعض المواد الإخراجية الأخرى عن طريق 0 
( العرق - الدم - البراز ) 
۲- ينتقل البول من الكلية إلى المثانة البولية عن طريق e‏ 


( المعدة - الحالب - الكيد ) 
۳- تهاجم خلایا الدم ................. المیکروبات التي تسبب الأمراض للانسان 
( الك - ا 
-٤‏ تعرف الدورة الدموية بين القلب والرئتين بالدورة الدموية ج 


( الصغرى - الكبرى - الجهازية ) 
www.Cryp2Day.com i‏ 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


ات تس سس سس سي عماس ع عو تت و تيت يت توي توي عي اتيت ب اه تس تتح ی ی ی ا ا کت ی ا ا ا سس تست 


اعداد/ مصطفی الكيلاني ۰۱۰۹۰۸۲۵۱۲۹ ( موقع مذکرات جاهزة للطباعة ) ۲ مقرر العلوم للصف الخامس الابتداني - شهر ابريل 


لمي ی و ا ا ا ae‏ | 


لومم ههه ا 
۵- تستقبل حجرة ................... بقلب الإنسان الدم المؤكسج القادم من الرئتين. E ns‏ | 
( الأذين الأيمن - الأذين الأيسر - البطین الأيمن ) 
1- جهاز ينقي الدم من الأملاح الزائدة والبولینا وحمض البولینا. 
( الجهاز التنفسي - الجهاز الدوري - الجهاز البولي ) 
.................: من مکونات الدم التي تحمل الأكسجين. 
( كرات الدم الحمراء - كرات الدم البیضاء - الصفائح الدمودة ) 
۸- الأوعية الدموية التي تخرج من القلب. 
( الأوردة - الشرایین ) 
4- مجموعة من الأعضاء,تخلص الجسم من فضلات هدم المواد الغذائية. 
( الجهاز الدوري - الجهاز الاخراجي ) 
۰- دیدان قد تسبب تدمبر الشعیرات الدمودة بالمثانة البولیة. 
( الإنلكستوما - البلهارسیا - الشريطية ) 
۱- المرض الذي تکون فيه القوة التي تدفع؛الدم عبر الشرایین آشد مما هي عليه في الوضع الطبيي. 
( تصلبٍ الشرایین = ضغط الدم المرتفع - ضغط الدم المنخفض ) 
۲- الدورة الدموية بين القلب وجمیع آجزاء الجسم عدا الرئتین تعرف بالدورة الدموية سس 
(الصغری - الرئویة - الجهازیة ) 
۳- يتكون الجهاز الدوري من القلب و الأوعية الدموية و E‏ 2 
( الحالبين - الكليتين - الدم - المثانة البولية ) 
-٤‏ سائل يتكون من الماء وتسبح فيه خلايا الدم. 
( خلايا الدم الحمراء - الصفائح الدموية - البلازما ) 


۵- يتم إخراج الأملاح الزائدة والماء على صورة عرق عن طريق e‏ 

( الكليتين - الجلد - الرئتين ) 
1- يتم إخراج ثاني آکسید الکربون وبخار الماء عن طريق ۳۳ 

( الرئتین - الکلیتین - الجلد ) 
۷- يجري الدم داخل شبكة من الأنابيب هي ی 


( الكليتين - القلب - الحالبين - الأوعية الدموية ) 


الس سح ع ع الست ست بس جب و ا و تيت ات تبي توصي عي عسافي تي ل ع ب ا ف ل ا ا ا ا ا ا 


اعداد/ مصطفی الكيلاني ۰۱۰۹۰۸۲۵۱۲۹ ( موقع مذکرات جاهزة للطباعة ) ۳ مقرر العلوم للصف الخامس الابتداني - شهر ابريل 


| و و Ee‏ ی ی ی ص a‏ | 


لومم ههه 
۳۸ ................... يقوم بنقل البول من الكلية إلى المثانة. | 
( الشربان - الحالب - الورید - الأذين ) 
۹- سائل یخرج من الجلد عن طريق الغدد العرقية ويتكون من ماء وآملاح. 
( الدم - العرق - البول ) 
-٠‏ تُخرج الكلية الفضلات ذائبة في الماء على هيئة TT‏ 
( دم - عرق - بول ) 
-١‏ يُخرج الجلد الفضلات ذائبة في الماء في صورة EES‏ 
( دم - عرق - بول ) 
۲ یتکون الجهاز البولي من الکلیتین و ..................... والمثانة البولية. 
( القلب - البلازما - الحالبین - الرئتین ) 
۳- عدد دقات القلب حوالي .......,....... دقة في الدقیقة. 
٩۲ -۷۲ ۲۷ (‏ ) 
5 - الوعاء الدموي الذي يحمل الدم بعیدَا عن القلب إلى جمیع أجزاء الجسم ۱ 
( الشریان الأورطي - الشریان الرئوي - الورید الأجوف ) 
۵ - الفضلات النیتروجينية تنتج من تكسير 8 و 
( الکریوهیّدرات - البروتینات - الدهون - جميع ما سبق ) 
1- العضو الذي یقوم بتخزین البول لحين خروجه من الجسم. 
( الكلية - الحالب - المثانة ‏ القلب ) 
۷- المسار الذي يسلكه الدم دخل الجسم. 
( الأوعية الدموية - الدورية الدموية ) 
۸- حالة مرضية يقل فیها عدد خلایا الدم الحمراء السليمة في الدم أو تقل بها كمية الهیموجلویین. 
( تصلب الشرایین - ضغط الدم المرتفع - فقر الدم - ضغط الدم المنخفض ) 
۹- مرض تتراکم فيه المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرایین. 
( تصلب الشرایین - ضغط الدم المرتفع - فقر الدم - ضغط الدم المنخفض ) 
۰- یخرج الدم النقي من الكليتين لیعود إلى الدورة الدموية والقلب عن طریق. 


( شریان - وريد ) 


الس سس ع سم الس م اس جب و ا ا تيت يت تي توي سي تي و ا ل ل ا ع ا ا شت ا ا ۳ وی ی 3 


اعداد/ مصطفى الكيلاني ٠٠٠0۹٠0۸٠١٠۲١۹‏ ( موقع مذكرات جاهزة للطباعة ) ٤‏ مقرر العلوم للصف الخامس الابتدائي - شهر ابريل 
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